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Metal a 01/07 
» MDRAPIDINHO “E 
(7 FILIE-SE! TABELA DE 
, À aid REVEZAMENTO 


A assembleia sobre 
tabela de 
revezamento teve 
257 votantes, e este 
foi o resultado: 





Tabela atual: 
151 votos (58,8%) 


Em breve, 
ZÉ MARRETA 
sobre este e Tabela anterior: 
outros temas 106 votos (41,2%) 





Sindicato des Metalúrgicos de João Monlevade (Sndmor-Metal) - simimonmetal com br - sindicato () sindmonmetal com br sas EA 


